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WAIVER  FORGES  WEIX^ItHIN  600  FEET  olttkdD  USES  WITHIN  THE 

CITY  OF  FORT  WORTH 

I,  1aR\A^T  AgqursiTOAJ  LTP,.  ,  am  the  owner  of  real  property  located  at  9320 
Wood  Duck  Drive,  Fort  Worth,  Texas,  more  particularly  shown  on  the  map  of  record  as 
Instrument  number  D209297345,  Plat  records  of  Tarrant  County,  Texas  or  per  Tax  Tract 
Number  43796D-5-12,  Tarrant  County,  Texas  and  described  as  Block  5,  Lot  12  in  the  Trinity 
Lakes  Residential  Subdivision.  I  understand  the  current  Gas  Drilling  Ordinance  of  the  City  of 
Fort  Worth  requires  that  a  Permit  shall  not  be  issued  for  any  well  to  be  drilled  within  six-hundred 
(600)  feet  from  any  residence,  religious  institution,  hospital  building,  school  building,  school 
property  line,  or  public  park  property  line  without  a  waiver  granted  by  the  City  Council  after 
notice  and  public  hearing,  or  the  written  consent  from  all  the  protected  use  property  owners 
within  six-hundred  (600)  feet  of  the  well  filed  in  the  applicable  county  deed  records. 

By  this  waiver,  I  hereby  grant  to  Chesapeake  Operating,  Inc.  permission  to  drill  one  or  more  gas 
wells  closer  than  six-hundred  (600)  feet  to  the  structure  located  on  my  property,  but  in  any 
event,  the  gas  well  bore  may  not  be  located  any  closer  than  300  feet  to  any  structure  which 
would  include  a  residence,  religious  institution,  public  building,  hospital  building  on  my  property 
as  measured  in  a  straight  line,  without  regard  to  intervening  structures  or  objects,  to  the  closest 
exterior  point  of  the  building. 


Date: 

STATE  OF  TEXAS 
COUNTY  OF  TARRANT 


BEFORE  ME,  the  undersigned,  a  Notary  Public  in  and  for  the  State  of  Texas,  on  this  day 

personally  appeared  Kefr/v^  [5.  $&Jcl<~  ,  known  to  me  to  be  the  person  whose  name  is 

subscribed  to  the  foregoing  instrument  and  acknowledged  to  me  that  he  or  she  is  the  property  owner  of 
the  property  described  above  and  executed  the  same  for  the  purposes  and  consideration  therein  expressed, 
and  in  the  capacity  therein  stated. 

Subscribed  and  sworn  to  before  me  this  ^l^"cJay  of   ,  20  /  (  . 


Notary  Public  in  and  for  the  State  of  Texas 
My  Commission  Expires: 
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RENUNCIA  SOBRE  TENER  UN  POZO  DE  GAS  DENTRO  DE  600  PIES  DE  USO 
PROTEGIDO  BENTRO  DE  LA  CIUDAD  DE  FORT  WORTH 

Yo,    soy    el    propietario     de    bienes     inmuebles  ubicado 

en  ,  Fort  Worth,  Texas,  particularmente  mostrado  en 

el  mapa  de  registro  en  el  Volumen  ,  Pagina  ,  registro  de  Pianos 

del  Condado  de    de  Texas,  o  por  Numero  de  Secci6n  de  Impuestos 

 ,  del  Condado  de  de  Texas  y  descrito  como  Cuadra 

 ,  Lote  ______  en  la  Subdivisi6n  .  Entiendo  que  la 

Ordenanza  de  la  Perforation  de  Gas  de  la  Ciudad  de  Fort  Worth  actualmente  requiere  que  un 
Permiso  no  se  generara"  para  perforar  ningun  pozo  dentro  de  seiscientos  (600)  pies  de  cualquier 
domicilio,  instituto  religioso,  edificio  de  hospital,  edificio  de  escuela,  linea  de  propiedad  de 
escuela,  o  lmea  de  propiedad  de  un  parque  publico  sin  una  renuncia  concedida  por  el 
Ayuntamiento  despues  de  un  aviso  y  una  audiencia  publica,  o  un  consentimiento  escrito  de  todos 
los  propietarios  de  la  propiedad  protegida  dentro  de  seiscientos  (600)  pies  del  pozo  registrado  en 
los  registros  de  la  propiedad  del  condado. 

Por  medio  de  esta  renuncia,  concedo  permiso  a  para  perforar  uno  o 

mas  pozos  de  gas  mas  cerca  de  seiscientos  (600)  pies  de  la  estructura  ubicada  en  mi  propiedad, 

pero  en  todo  caso,  el  agujero  del  pozo  de  gas  no  podra  estar  ubicado  mas  cerca  de  

pies  de  cualquier  estructura  que  incluin'a  un  domicilio,  instituto  religioso,  edificio  publico, 
edificio  de  hospital  en  mi  propiedad  medido  en  una  lmea  recta,  sin  tomar  en  consideration 
estructuras  u  objetos  entremedio,  mas  cerca  al  punto  exterior  del  edificio. 


Propietario 


Propietario 

Fecha   

ESTADODE  TEXAS  § 
CONDADO  DE  TARRANT  § 

ANTE  Mf,  la  persona  suscrita,  un  Notario  Publico  en  y  para  el  Estado  de  Texas,  en  este  dia 

personalmente  comparecio       .   conocido  por  mi  de  ser  la  persona 

cuyo  nombre  esta  suscrito  al  documento  antecedente  y  ha  dicho  que  es  el  propietario  de  la 
propiedad  mencionada  arriba  y  ha  ejecutado  lo  mismo  para  el  proposito  y  la  consideraci6n  alii 
mencionada,  y  en  la  capacidad  indicada. 

Suscrito  y  jurado  ante  mf  el         dia  de  de  2010. 


Notario  Publico  en  y  para  el  Estado  de  Texas 
Mi  mandato  expira  el: 
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